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a. 349] नई दिल्‍ली, शुक्रवार, मई 7, 2024/वैशाख 27, 946 
No. 349] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 7, 2024/VAISAKHA 27, 946 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 44 मई, 2024 
संदर्भ: ।0-208043/॥/2020-208-8।5 (847 8).--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2048 के नियम 5 के 
उपनियम (॥) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं| 


अनुसूची 
रे स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
= वर्ष तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा तिथि 
शीर्षक 
() (2) (3) (4) (5) 
आई एस 77298 (भाग 2) : 2024 आई एस 77298 (भाग 2) : 
। आई = सी 60674-2 : 2046 7 मई 2024 4999 7 जून 2024 
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By स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
> वर्ष तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा तिथि 
शीर्षक 
() (2) (3) (4) (5) 
विद्युत प्रयोजनों के लिए प्लास्टिक आई ई सी 674-2 (4988) 
फिल्म -- विशिष्टि विद्युत प्रयोजनों के लिए प्लास्टिक 
भाग 2 परीक्षण पद्धतियाँ फिल्म 
(दूसरा पुनरीक्षण) भाग 2 परीक्षण पद्धति 
(पहला पुनरीक्षण) 
2 | आई एस 7900 (भाग 20) : 2024 7 मई 2024 | आई एस 4665 (भाग 2/अनुभाग | 7 मई 2025 
व्यक्तियों और वस्तुओं के परिवहन के 4 एवं 2) : 2000 
लिए लिफ्ट विद्युत संकर्षण लिफ्टें 
भाग 20 डंबवेटर — योजना, स्थापना, भाग 2 संस्थापन, प्रचालन और 
संचालन और रखरखाव के लिए रख-रखाव के लिए रीति संहिता 
विशिष्टि और सुरक्षा नियम अनुभाग यात्री और मालवाहक 
Ferre 
अनुभाग 2 सर्विस लिफ्टें 
आई एस (4665 (भाग 3/अनुभाग 
4 एवं 2) : 2000 
विद्युत संकर्षण लिफ्टें 
भाग 3 सुरक्षा नियम 
अनुभाग यात्री और मालवाहक 
Ferre 
अनुभाग 2 सर्विस लिफ्टें 
7 मई 2024 
3 आई एस 48552 : 2024 लागू नहीं लागू नही 
बहुठपयोगी हेल्थकेयर TAT के 
प्रसंस्करण के लिए 
दिशानिर्देश 
7 मई 2024 
4 आई एस 48669 : 2024 लागू नहीं लागू नही 
वस्त्रादि --इलास्टोमेरिक धागा -- 
विशिष्टि 
5 | आई एस/आई ई सी/टी आर 62655 : 7 मई 2024 | आई एस 9385 (भाग III) - 980 | 7 जून 2024 


2043 
उच्च-वोल्टेज फ़्यूज़ के लिए ट्यूटोरियल 


उच्च वोल्टेज फ़्यूज़ के लिए विशिष्टि 
भाग ॥ उच्च वोल्टेज फ़्यूज़ के 


और एप्लिकेशन गाइड 


उपयोग के लिए गाइड 


[भाग Wave 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, 
वर्ष तथा शीर्षक 


प्रतिस्थापन तिथि 


भारतीय मानकों, यदि वापस लिए 


जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा 
शीर्षक 


वापस होने की 
तिथि 


() 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


आई एस (2534 - 988 
ट्रांसफार्मर सर्किट में उपयोग के 


लिए उच्च वोल्टेज फ़्यूज़ के चयन की 


गाइड 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी, टी एन एम) 


[विज्ञापन-/4/असा./448/2024-25] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the l4th May, 2024 


Ref: HQ-PUB03/I/2020-PUB-BIS (87 B). 


In pursuance of Sub-rule () of Rule (/5) of the Bureau of 


Indian Standards Rules, 20!8, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
SI. No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be Withdrawal 
Withdrawn, if any 
(d) (2) (3) (4) (5) 
IS 298 (Part 2) : 2024 Is ae (ron) le? 
C : IEC 674-2 (988) 
IEC 60674-2 : 20l6 Plastic Films for Electrical 
l | Plastic Films for Electrical Purposes — | 7 May 2024 irc पक a 7 June 2024 
हक पका T Part 2 Methods of Test 
Part 2 Methods of Test (Fitst Revision) 
(Second Revision) 
IS 4665 (Part 2/Sec | & 2): 
2000 
Electric Traction Lifts 
Part 2 Code of Practice for 
Installation, Operation and 
IS 7900 (Part 20) : 2024 re Meee Z 
ts fi T f ection | Passenger and Goods 
Lifts for the Transport of Persons and Lifts 
Goods Secti ee if 
2 Part 20 Dumbwaiters — Specification 7 May 2024 ection 2 Service Lifts 7 May 2025 
an Sateyy Rulestor 475 IS 4665 (Part 3/Sec l & 2): 
Installation, Operation and Maintenance 2000 
Electric Traction Lifts 
Part 3 Safety Rules 
Section | Passenger and Goods 
Lifts 
Section 2 Service Lifts 
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SI. No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be | Withdrawal 
Withdrawn, if any 
(J) (2) (3) (4) (5) 
IS 8552 : 2024 
4 Guidelines for Processing of Multiple- 7 May 2024 3४ ne 
Use Healthcare Textiles 
4 NA NA 
7 May 2024 
IS 8669 : 2024 
Textiles — Elastomeric Yarn — 
Specification 
IS 9385 (Part IID - 980 
Specification for High Voltage 
Fuses 
IS/IEC/TR 62655 : 203 Pan as eee mp 
5 Tutorial and Application Guide for 7 May 2024 g g 7 June 2024 


High-Voltage Fuses 


IS 2534 - 988 
Application Guide for the 
Selection of High Voltage 

Fuses for Transformer Circuit 


Applications 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 


[ADVT.-HI/4/Exty./l8/2024-25] 


5Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-l0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-!!0054. ano, 


Digitally signed by 
MANOJ KUMAR VERMA 
KUMAR VERMA 05४८ 2024.05.8 

30° 


76:00:07 +05'3 


